344                 IV.   Strdmende Bewegung der Gase und Dampfe.
wenn man unter GQS<>C den nach Abschn. 66 berechenbaren theoretischen, widerstands- und kontraktionsfreien Wert der AusfluBmenge versteht. ju wird als ,,AusfluBkoeffizient" bezeichnet.
Ferner setzt man
........ (2)
gleichgiiltig durch welche Umstande die AusfluBgeschwindigkeit herab-gesetzt wird.
JLC und cp sind die einzigen Werte, die sich aus AusfluBversuchen unmittelbar ermitteln lassen.
An Stelle des Koeffizienten 99, der im Dampfturbinenbau eine wichtige Rolle spielt, wird geiegentlich ein anderer Wert eingefiihrt. Aus cp folgt namlich der Verlust an Stromungsenergie, der auf 1 kg ausstromende Masse entfallt, ganz unabhangig davon, wieviel Masse in der Sekunde ausstromt oder wie groB der AusfluBkoeffizient /A ist. Ohne Geschwindigkeitsverlust ware namlich die Stromungsenergie identisch mit dem Arbeitsgefalle L0 und gleich w^l%g. In Wirklichkeit ist die Stromungsenergie nur w*j2g. Daher ist der Verlust
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oder
Setzt man den verhaltnismaBigen Verlust an Stromungsenergie
so gilt
f = l_^   ....... (3)
f wird als Widerstandskoeffizient bezeichnet.
Bei Gasen und Dampfeii ist nun noch ein weiterer Umstand zu beachten, der spater ausfiihrlicher erortert wird, aber jetzt schon er-wahnt werden muB, weil sich nur mit seiner Beachtung eine richtige Beziehung zwischen den Werten von IJL nach Gl. 1 und von cp bzw. f nach Gl. 2 und 3 herleiten laBt. Durch den als Widerstandsarbeit verbrauchten, in Warme iibergegangenen Teil f L0 der Gefalle-Energie wird namlich der Strahl erwarmt. Das spez. Volumen v' im Mtindungs-querschnitt wird dadurch gegeniiber dem adiabatischen Endvolumen v der Expansion, das in den AusfluBformeln enthalten ist, vergroBert. Wie spater bewiesen wird, ist diese Volumen vermehrung so groB, als ob das adiabatische spez. Endvolumen bei dem konstant gedachten Enddruck durch die Warme A£LQ vergroBert wiirde.ibergeht. cc und <p konnen Mernach, da sie ganz verschiedenen Querschnitten angehoren, nicht im obigen einfachen Zusammenbang stehen.
